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Piogge frequenti sui monti e temperature molto alte 


Il mese in sintesi o Maggio 2018 inizia con l’afflusso da sud di decade di maggio, con quasi 21 °C. Nel 


© A inizio mese correnti umide 
da sud e cielo nuvoloso. 

@ 113sitoccano già i 30 °C. 
Tempo variabile fino al 5. 
€ Il 6a Trieste record delle tem- 

perature minime più “calde”. 
© Dall’8 all’11 tempo più 

instabile: sole ma anche 

piogge specie sui monti. 

G Una fase con tempo nuvoloso 
dal 13 al 18. Minimo delle 
temperature mensili. 

G Trail 19 eil 21 tempo 
migliore ma ancora piogge 
pomeridiane sui monti. 

@ Dal 22 al 24 cielo nuvoloso 0 
variabile e piogge. 

@ 1125 e il 26 bel tempo ma il 
27 diffusi temporali 
pomeridiani in montagna. 

© Negli ultimi 4 giorni del mese 
tempo instabile e caldo con 
piogge pomeridiane sui monti. 


correnti umide in quota che il primo e il 2 
determinano nuvolosità variabile e nella 
notte tra le due giornate delle deboli piog- 
De; 

Giovedì 3 sul Mediterraneo si forma una 
depressione che presenta un centro stazio- 
nario sull’Italia Peninsulare. L'azione di ta- 
le depressione determina sulla regione un 
flusso di correnti da est (Bora) con tempe- 
rature massime che in pianura salgono fino 
a 30 °C. Anche le temperature medie sono 
molto alte: a Udine si toccano 1 22.7 °C, 
valore tra 1 più alti registrati nella la prima 
decade di maggio. Il tempo è variabile con 
qualche isolata pioggia o breve temporale, 
ma non manca Il sole. 

Tra il 4 e 1l 6 la depressione continua a in- 
sistere sulla Penisola e quindi sulla regione 
il tempo risulta variabile con piogge irrego- 
lari. Il 4 il cielo è in prevalenza nuvoloso, il 
S prevale la variabilità ma senza piogge si- 
gnificative. 


© 116 splende il sole e fa caldo e a Trieste, al 


primo mattino, si registra il record della 
temperatura minima più alta per la prima 


pomeriggio si sfiorano 1 30 °C in pianura; 
durante la serata l’arrivo di una piccola de- 
pressione fredda da nord-est determina 
temporali tra i monti e l’alta pianura che si 
protraggono fino a mezzanotte: localmente 
sl registrano piogge abbondanti e raffiche 
di vento fino a 60 km/h. 

Il 7 il tempo migliora con cielo poco nuvo- 
loso e maggior stabilità, fa ancora caldo per 
il periodo con massime che superano anco- 
ra 128 °C in pianura. 


© Martedì 8 si apre con bel tempo, ma nel 


pomeriggio sui monti si hanno rovesci e 
temporali che in seguito si spostano verso 
le pianura e la costa con piogge sparse che 
continuano fino a notte inoltrata; nel frat- 
tempo soffia vento sostenuto da nord-est. 
Tutto questo per l’arrivo in quota da nord- 
est di una goccia d’aria fredda che, nel cal- 
do del pomeriggio, instabilizza l'atmosfera. 
Anche il giorno successivo, in un contesto 
di tempo discreto, si registrano dei rovesci 
e qualche temporale sui monti e sulle zone 
orientali, le temperature sono però un po” 
più basse. 


18 maggio 2018: i primi episodi intensi 


Maggio 2018 non è stato foriero di molti temporali forti. Si fa notare solo il periodo dal La situazione sinottica presenta nella gior- 
12 al 18 e il giorno del 29. Tra tutti questi, il caso che ha fatto più fulmini in pianura è nata del 18 maggio una bassa pressione 
stato probabilmente quello del 18 maggio. secondaria che si sposta dalla Polonia ver- 
Oro.big elevation filled contour. Satel_IR_grb grib231 filled so est, mentre sul nord Italia è presente 
contour. fulmini location.fulminiic location.Station plot (euro_levels). una zona a lieve curvatura ciclonica, ma 
elevation senza che ci siano dei fronti freddi ben de- 
ian finiti. 
in Nonostante questo permane una situazione 
1500 instabile dovuta all'aria fredda in quota (- 
n 20 C a 500 hPa). Infatti dal sondaggio lan- 
ciato da Rivolto alle ore 11 UTC si posso- 
no derivare un Lifted Index pari a -3.3 °C 
ed un CAPE pari a 944 J/kg. 
I primi temporali si sviluppano alle 10 
UTC lungo il confine tra Slovenia e Croa- 
zia, spostandosi poi verso nord ed interes- 
sando dalle 12 UTC la parte orientale del- 
la nostra regione. Ma la cella apparente- 
mente più intensa è quella che raggiunge il 
pordenonese alle 16 UTC, a cui si riferisce 
l'immagine a fianco, che mostra il canale 
infrarosso del satellite EUMETSAT MSG 
con sovrapposti i fulmini del CESI-SIRF. 
Alcuni dati interessanti di pioggia cumula- 
ta tra le 12 e le 18 UTC (solo 6 ore) sono i 
seguenti: Farra 32, Porcia 26, Colloredo 
23, Gorizia aeroporto 20, Pradamano 17 
mm. 
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Giovedì 10 variabilità con piogge notturne e qualche tempo- 
rale pomeridiano sui monti e similmente il giorno successi- 
vo: il cielo è inizialmente variabile e dal pomeriggio si svi- 
luppano dei temporali. 

Sabato 12 la regione è influenzata da un promontorio di alta 
pressione; il tempo è molto bello e caldo fino al primo po- 
meriggio con massime che in pianura toccano 1 29 °C. Nel 
pomeriggio sull’alta pianura e sulla fascia prealpina si svi- 
luppano temporali di calore che tendono a spostarsi dall’alta 
udinese verso la destra Tagliamento, dove insistono anche 
in serata. 


@ Il giorno 13 una depressione atlantica si avvicina all’Italia; 


sulla regione spirano correnti prefrontali umide da sud che 
determinano variabilità, con più sole sulla costa e più nubi 
sulle Prealpi. In giornata sulla pianura e sui monti si hanno 
dei temporali locali mentre su Bassa pianura e costa prevale 
il bel tempo; le temperature scendono di qualche grado ri- 
spetto al giorno precedente. 

Il fronte associato alla depressione arriva sulla regione il 
giorno successivo, determinando cielo coperto e piogge da 
moderate ad abbondanti anche se intermittenti. La tempera- 
tura scende ulteriormente e le massime non arrivano a 20 
g& 

Il giorno 15 la depressione fredda si posiziona in quota sulla 
nostra regione. Nevica sulle Alpi, da 5 a 20 cm, oltre i 1600 
m circa e anche sulle Prealpi oltre 1800 m; piove in valle e 
sulla pedemontana, qualche rovescio e qualche temporale 
sulla pianura. Le temperature risultano basse per il periodo 
con massime sui 15 °C in pianura e 18/20 °C sulla costa, 
con zero termico intorno a 2000 m circa. 

Dal 16 al 18 cielo variabile con fasi di bel tempo ma anche 
rovesci o temporali nel pomeriggio/sera. Si registra un tem- 
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porale piuttosto forte a Pordenone e nel Goriziano 1l 18 sera. 
In questi giorni le temperature gradualmente risalgono con 
massime che superano 1 20 °C in pianura. 

Tempo migliore tra 1l 19 e il 20, anche se nel pomeriggio in 
pianura si verificano ancora dei locali rovesci temporaleschi 
che sui monti iniziano già nella tarda mattinata. 

Lunedì 21 si ha prevalenza di bel tempo, caldo, secco e Bo- 
ra moderata; ma dal pomeriggio si verifica qualche pioggia 
sulla Venezia Giulia e nella serata sulle Prealpi Carniche 
rovesci consistenti. 

Il giorno successivo una depressione mediterranea già dal 
mattino porta sulla nostra regione un fronte perturbato: si 
osserva cielo coperto e deboli piogge, la temperatura mas- 
sima non sale oltre i 22 °C e nel pomeriggio si ha qualche 
temporale. 

La depressione fatica ad andarsene e così anche il giorno 23 
il cielo risulta ancora coperto con qualche pioggia nel po- 
meriggio. 

Giovedì 24 variabilità dovuta al passaggio di un fronte da 
ovest che determina temporali sparsi nel pomeriggio in un 
contesto di tempo caldo e instabile. 

Il 25 e 26 il tempo è migliore e fa più caldo: le temperature 
massime in pianura superano 1 30 °C. 

Il giorno 27 nel pomeriggio si registrano diffusi temporali in 
montagna. 

Negli ultimi quattro giorni del mese sulla regione insiste un 
flusso da sud-ovest: il tempo risulta ancora caldo e umido e 
aumenta l’instabilità atmosferica. Si registrano locali rove- 
sci e temporali, in genere di pomeriggio, più diffusi sui 
monti. Il caldo in pianura è notevole.. 


Precipitazioni 


Cumulato mensile di pioggia (mm) [1] 


[259 
uo n 


I” 


; 


io 


Variazione percentuale rispetto alla media 1961-2010 [2] 
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Sui monti piove 
sempre 


Le pluviometrie totali nel 
quinto mese del 2018 su 
gran parte della regione 
non si sono discostate di 
molto rispetto al dato me- 
dio climatico. Variazioni 
in negativo sono state rile- 
vate su Bassa pianura, 
Carso e Isontino ove i cu- 
mulati mensili sono risul- 
tati inferiori del 20-30% 
rispetto alla norma. Al 
contrario anomalie positi- 
ve si sono verificate in 
Carnia lungo il confine 
con il Veneto. I cumulati 
mensili di pioggia sono 
variati dai 40-50 mm della 
costa agli oltre 300 delle 
Prealpi Giulie: a Musi nel 
mese sono caduti 316 mm. 
E° interessante notare la 
grande differenziazione 
che vi è stata a livello re- 
gionale del numero di 
giorni di pioggia. La nor- 
ma mostra come a maggio 
il numero di giorni piovosi 
vari dai 9 -10 della costa 
ai 13-14 della zona alpina 
e prealpina. A maggio 
2018 le piogge sono state 
estremamente frequenti 
sul monti, fino a 26 giorni 
piovosi. Tali valori hanno 
dei tempi di ritorno supe- 
riori ai 20-30 anni. 

SI può infine sottolineare 
come anche nelle zone 
dove è piovuto più fre- 
quentemente le piogge so- 
no risultate mediamente 
poco intense, determinan- 
do così pluviometrie men- 
sili non eccezionalmente 
superiori alla norma. 


Località 


CARNIA 
TOLMEZZO 
ENEMONZO 
FORNI DI SOPRA 
PALUZZA 

FORNI AVOLTRI 
PESARIIS 

* MONTE ZONCOLAN 
PREALPI CARNICHE 
BARCIS 
CHIEVOLIS 
S.FRANCESCO 
CIMOLAIS 
PIANCAVALLO 
ALPI GIULIE 
TARVISIO 

FUSINE 
PONTEBBA 

CAVE DEL PREDIL 
* MONTE LUSSARI 
PREALPI GIULIE 
MUSI 


134 
153 
226 
164 
236 
245 
291 


176 
233 
164 
231 
280 


111 

93 
147 
128 
168 


316 


CORITIS 231 


COLLINARE 
GEMONA 

BORDANO 

MANIAGO 

VACILE 
ZEGLIANUTTO 
FAGAGNA 

FAEDIS 

SAN PIETRO AL NATISONE 
PIANURA UDINESE 
UDINE S.0. 
PRADAMANO 
CIVIDALE 

CODROIPO 
TALMASSONS 
LAUZACCO 
BICINICCO 

GORGO 

PALAZZOLO D.S. 
CERVIGNANO 
PIANURA PORDENONESE 
PORDENONE 

VIVARO 

BRUGNERA 

SAN VITO AL TGL. 
ISONTINO 
GRADISCA D'S. 
CAPRIVA D.F. 
CARSO 

SGONICO 

BORGO GROTTA 
FASCIA COSTIERA 
TRIESTE M.BANDIERA 
MUGGIA 
MONFALCONE 
FOSSALON DI GRADO 
GRADO 

LIGNANO 


235 
258 
156 
110 
190 
120 
121 

99 


115 
102 
148 

11 


67 
99 


48 
75 


43 
47 


78 
93 


50 
66 


mm 


39.2 
81.8 


13.7 
10.0 


9.6 
17.8 


Maggio 2018 
Pioggia (mm) 
totale 


21 
29 


14 
14 


22 
22 


(©Jlo)gall 


max giornaliera Pioggia 


[4] 


22 
20 


12 
10 


9 
9 


> 


da 1/1 


1328 
1100 


438 
435 


419 
941 
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Confronto climatico [3] 


Ultimi 3 mesi 
LO] A 


mm. %[b] 





965 Li 
TIT 14 





281 -9 
264 -20 
202 -35 
309 





Ultimi 6 mesi Ultimi 12 mesi 
A A 


mm. %[9] mm. %f[9] 


2076 -16 
1730 -18 
1354 -17 
1812 


36 1671 
Si ISS 


2009 -20 
2559 -18 
2507 -6 
1833 4 
2364 -22 


1848 8 3263 -12 
1703 17. 3100 -6 


-27 1019 -15 
-23 1120 -22 


-26 1145 -23 
-16 1443 -16 
-11. 1262 -11 
-20 1213 -11 


611 -8 1205 -16 
636 -6 1312 -12 


649 -d 1293 -10 
025 1730 


1069 23 
972 11 
1086 -17 
981 -17 
1161 1 
1043 -8 
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Temperatura minima media mensile (°C) 


Temperatura 


| 


% 17.27 


des 
Nair 


Mar Adriatico 
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Temperatura massima media mensile (°C) 





Maggio caldissimo, mare bollente 


Maggio 2018, specie su pianura e costa, è risultato un mese 
estremamente caldo. Il dato medio di 20 °C registrato a Udine 
risulta il secondo dopo i 20.1 °C di maggio 2003. A Trieste, an- 
che a causa della temperatura del mare già molto alta fin dai 
primi giorni, la temperatura media a livello mensile si è attestata 
sui 21.2 °C dato che nelle serie storiche è superato solo dai 21.9 
del 1868. 

I valori termici sono risultati costantemente sopra la media cli- 
matica con la breve interruzione tra il 14 e 1l 17. 


In questi giorni la temperatura è scesa di 8/10 °C rispetto ai pe- 
riodo precedente toccando valori tra i più bassi del mese: il gior- 
no 15 con -0.2 °C sul Monte Zoncolan è stata registrata la mini- 
ma più bassa del mese. 

Le giornate più calde si sono verificate a fine mese: il giorno 28 
in molte località di pianura si sono superati 1 33 °C. 

La temperatura media del mare si è attestata sui 20 °C ben 3° C 
al di sopra della media climatica. L’ultimo giorno del mese si 
sono sfiorati, come valore massimo, i 26 °C misura più elevata 


Legenda 


I meteogrammi riassumono 
in quattro distinti pannelli i 
principali dati meteorologici 
giornalieri. 

Pannello 1 (superiore): è 
indicata la temperatura (°C) 
massima, media e minima 
a 1,8 m; la fascia arancione 
e blu indicano, rispettiva- 
mente, il 90° percentile 
della temperatura massima 
degli ultimi 10 anni e il 10° 
percentile della temperatu- 
ra minima degli ultimi 10 
anni. 

Pannello 2: pittogrammi 
con le condizioni prevalenti 
del cielo e i fenomeni; le 
barbe indicano la direzione 
di provenienza del vento a 
10mela 


relativa velocità massima 
giornaliera (5 m/s, trattino 
corto; 10 m/s, trattino lun- 
90; 50 m/s, triangolino). 
Pannello 3: è indicata la 
pioggia (istogramma) in mm 
e la radiazione globale in 
My 

Pannello 4 (inferiore): tabel- 
la con i dati giornalieri. 


[1] Su fondo bianco il cu- 
mulato di pioggia (mm) e il 
numero di giorni di pioggia 
nel mese. 


[2] Confronto effettuato con 
dati storici della rete plu- 
viometrica regionale 


per il quinto mese dell’ anno almeno dagli anni ‘60 


[3] Confronto con le serie 
storiche OSMER degli ulti- 
mi 10 anni 

(dato mancante se serie 
dati <10 anni). 


[4] Giorno di pioggia: giorno 
con almeno 1 mm di piog- 
gia. 


[5] Scarto in % tra le piogge 
cumulate nel periodo e le 
piogge delle serie storiche 
OSMER degli ultimi 10 anni 
(dato mancante se serie 
dati <10 anni). 


[6] Giorno di gelo: 
Tminso0 °C. 


[7] Giorno di ghiaccio: 
Tmaxs0 °C. 


[8] Giorno caldo: 
Tmax=30 °C. 


[9] Notte calda: 
Tmin=20 °C. 


Le serie con dati mancanti 
sono state ricostruite e so- 


LEkII 


no indicate con “*”. 


0 Dati temporaneamente 
mancanti 


[=] La misura può essere 
soggetta a grossa incertez- 
za per le particolari condi- 
zioni del sito 


* Stazione di vetta 


Significato dei colori nelle 


nuovo massimo/ 
minimo 


D 
O 
| D 
D 


valori compresi tra il 
10° e il 90° percentile 


Î o 


| 
Vi 


valori inferiori al 
10°percentile 


valori superiori al 
90°percentile 


se la serie di dati è 
inferiore a 10 anni 


MZ 
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Temperatura del mare a Trieste (°C - 2 m di profondità) - Maggio 2018 
01 02 03 04 05 06 07 08° 09 


1011 
19.1 190 186 181 474 17.1 167 168 173 191 183 192 204 209 207 208 206 208 208 205 197 2000 203 


LETT ZIE) 
Temp.Suolo Giorni 
-10 cm 
data media (°C) [o] 


Mole-lll= Temperatura aria 180 cm (°C) 
media valori estremi 
min. data Max 
CARNIA 
TOLMEZZO 17.2 7.9 16 28.6 06 
ENEMONZO [IBIS 5.9 01 278 06 
FORNI DI SOPRA 13.1 3.8 16 25.8 31 
PALUZZA 15.3 47 01 283 27 
FORNI AVOLTRI. 13.3 40 01 254 30 
+ MONTE ZONCOLAN -02 15 177 30 
PREALPI CARNICHE 
BARCIS BIBI 50 01 272 
CHIEVOLIS. 16.3 7.2 01 284 
S.FRANCESCO [NISI9NNI 5.5 01 288 
PIANCAVALLO 9.9 0.2 16 190 
*MONTE SAN SIMEONE 10.3 16 15 195 
‘PALA D'ALTEI 16 15 188 
ALPI GIULIE 
TARVISIO 13.2 4101 27.1 
FUSINE 13.4 2.2 01 275 
PONTEBBA ISIS 6.2 16 277 
CAVE DEL PREDIL 13.4 4.1. 16 25.7 
* MONTE LUSSARI 0.0 15 193 
PREALPI GIULIE 
MUSI 15.1 49 16 282 
CORITIS 14.8 46 16 274 
MONTE MATAJUR 0.2 15 175 
COLLINARE 
GEMONA 18.3 64 01 302 
BORDANO 18.1 9.1. 16 294 
VACILE 19.0 8.0 16 317 
pen. 90 01 300 
FAEDIS 9.9 16 30.5 
SAN PIETRO AL NATISONE 17.7 6.0 10 307 
PIANURA UDINESE 


UDINE 5.0. RIBGION 3.8 01 305 


PRADAMANO 19.6 9.9. 01 309 


CIVIDALE 9.8 01 302 
CODROIPO 8.7 01 309 
TALMASSONS 7.9 01 316 


LAUZACCO 20.9 9.9 01 33.1 

BICINICCO 20.2 9. 00 309 

GORGO 20.1 8.0 01 312 
PALAZZOLO D.S. 8.1 01. 31.2 30 
CERVIGNANO 7.9 01 33.3 28 

PIANURA PORDENONESE 

PORDENONE 9.0 16 311 31 
8.9 01 303 31 
9.1. 16 32.1 30 
8.3 01 314 27 


5 oO o 5 5 5 5 5o o Òo 


ISONTINO 
GRADISCA D'IS. 10.0 01 32.2 28 
CAPRIVA D.F. 8.6 01 317 28 
CARSO 
SGONICO 7.0 16 295 28 17.1 0 


FASCIA COSTIERA 
TRIESTE M.BANDIERA 13.3 16 279 
MUGGIA 12.1. 16 28.0 
MONFALCONE 10.9 01 298 


FOSSALON DI GRADO 10.4 01 308 
GRADO 13.1. 02 278 
LIGNANO 12.6 16 299 





12013 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 


(@Jlo]gal 


[7] 


5 oO o oo 5 Òo\ 95 oo o \5o oo 


Giorni Notti 
gelo ghiaccio caldi calde media 


O) 
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2425 26 27 28 29 30 31 
20.7 213 218 224 229 235 297 242 


Confronto climatico [3] 

Temperatura aria (°C) 
minima massima 
ass. data(gg/aa) ass. data(gg/aa) 


1.0 21/2013 
0.2 17/2012 
-0.1. 24/2013 


32.5 25/2009 
31.0 26/2009 
31.4 25/2009 


-0.4. 05/2011 
-4.8 16/2012 


30.2 25/2009 
23.3 25/2009 


2.2 17/2012 
43 16/2011 


29.5 29/2008 
31.6 29/2008 

2.2 01/2017 31.6 25/2009 
-1.9 02/2017 25.9 25/2009 
-6.3 16/2012 25.1 25/2009 
-3.0 16/2012 23.1 25/2009 


-1.5 17/2012 31.8 25/2009 


1.4. 17/2012 32.8 25/2009 


-6.9 16/2012 22.4 25/2009 
2.6 05/2011 31.1 25/2009 
0.8 24/2013 31.5 25/2009 

-3.5 16/2012 22.0 25/2009 


173 42 16/2011 
17.4. 5.1 24/2013 
17.3. 3.8 17/2012 
17.5 6.0 05/2011 
17.5 4.1 17/2012 


33.5 25/2009 
32.9 25/2009 
33.7 25/2011 
32.2 26/2009 
33.4 25/2009 


17.1 3.3 17/2012 33.6 29/2008 
17.14. 3.2 17/2012 33.7 25/2009 
18.1. 4.5 17/2012 32.8 25/2011 


18.0 44 17/2012 33.1 25/2011 


— 


18.1. 4.0 17/2012 
18.0 2.7 17/2012 


33.6 29/2008 
34.0 29/2008 


—- 


18.1. 4.1 17/2012 
18.1. 5.8 17/2012 
18.1. 3.7 17/2012 
18.0 3.7 17/2012 


34.0. 26/2009 
32.8 25/2009 
33.6 29/2008 
33.8 29/2008 


18.1 5.3 
17.1 3.0 


17/2012 
17/2012 


33.7 29/2008 
33.6 25/2009 





0 0 16.5 2.6 17/2012 32.2 25/2009 


18.7 8.6 16/2012 31.5 24/2009 
18.5 8.6 17/2012 30.1 29/2008 
17.1 41 17/2012 31.2 29/2008 
18.4. 3.5 17/2012 33.4 29/2008 
18.6 7.3 16/2012 33.9 29/2008 
19.0. 8.0 16/2012 32.5 29/2008 
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Gradisca d'Isonzo (GO) 





S 

o 

pe | 

to) 

dv 

4 

[a 
E 3 
E 2 
Ro] 2 
î ; 

Pioggia 00 12 3.1 4.1 04 0.0 0.0 22 0.0 32 0.0 0.2 0.0 13.7 54 0.5 5.0 6.0 0.1 0.0 0.0 5.6 0.3 24 13.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


Ventomax 43 86 124 72 670 84 89 135 1150 76 880106 900 94 790 790 750 620 810 120. 1350 760 420 66 11.1 54 63 640 690 660 650 
Vento medio 15 24 32 22 14 22 28 26 27 21 23 21 26 24 25 23 22 20 28 44 44 20 11 13 21 17 18° 22 20 23 23 
T massima = 209 292 304 258 260 300 286 287 268 271 280 289 270 195 188 216 219 246 258 263 278 228 255 283 313 304 314 322 301 319 308 
T media 159 201 230 174 199 226 223 205 192 196 202 199 203 167 143 160 163 171 184 206 223 182 200 207 222 234 239 242 231 238 240 
"Tminima = 100 123 150 147 143 149 155 136 128 144 131 125 144 132 109 108 132 122 121 112 167 154 158 155 147 176 164 181 176 178 178 
Radiazione 122 216 218 112 130 272 266 224 277 257 224 228 289 84 151 268 165 201 209 301 271 107 138 147 252 288 278 246 191 289 261 





Pordenone 

O) 

Kad 

| 

Bo] 

Lo] 

[0 

5 

E 

3 î 

È = 

C) e 
Ke] 

È i 

Pioggia 0.1 6.1 0.9 11.3 0.1 5.1 0.3 0.3 00 00 6.3 42 24.9 49 51 00 11.3 90 02 00 0.0 85 11.7 24 00 00 0.0 0.0 24 00 00 


Ventomax == 49 96 135 124 86 158 67 115 85 45 96 107 101 55 50 58 64 200 106 96 109 73 107 103 77 55 53 69 113 55 75 

Vento medio 13 24 28 29 18 19 16 22 19 13 19 16 20 140 150 14 18 13 18 32 29 22 13 19 17 15 17 18 18 12 17 

T massima 215 268 289 236 261 287 288 276 258 264 272 289 261 185 164 204 226 244 251 264 276 201 260 293 295 289 299 311 285 307 311 

T media 157 191 216 172 206 216 211 198 182 190 197 211 191 158 129 149 156 174 182 196 214 173 191 209 229 231 238 242 217 237 245 
Tminima = 95 118 163 153 157 147 146 141 127 120 147 149 138 132 106 90 118 111 115 136 160 155 141 160 154 168 173 182 179 163 1840 

Radiazione 162 193 200 109 174 256 231 172 209 222 205 268 217 60 83 224 226 252 240 257 272 62 140 195 275 254 232 255 166 273 255 





S 

o 

5 

tu 

Co) 

d 

_ 

€ =“ 
È = 
Ro) o 
j ; 
È È 
Pioggia 0.0 6.9 6.1 155 16 0.7 00 4.3 25 25 04 0.5 23 83 128 45 2.5 00 04 02 0.2 7.0 04 17 7A 106 15 0.4 42 47 10 


Ventomax = 66 62 141 48° 83 139 76 108 74 74 82 61 92 94 49 105 69 89 74 115 82 45 102 78 87 68 71 68 53 67 92 
Vento medio 13 13 23 13 12 21 19 16 140 11° 15 12 11° 1512 180 15 11 13 23 18 10 14 11 19 19 12 16 07 16 17 
"Tmassima 171 181 206 143 185 225 216 206 173 202 202 221 211 183 91 165 180 186 195 175 195 152 199 203 235 239 238 230 187 240 271 
T media 106 110 147 122 134 154 146 123 102 131 135 140 124 111 77 100 116 121 116 121 138 114 144 139 162 169 158 152 139 167 186 
(Tminima = 41 72 99 110107 99 900 570 56 540 810750 580 680 58 450 740 550 500 71 79 60 95 101 102 99 980 85096 1180102. 
Radiazione 151 162 219 21 89 246 268 189 184 182 217 222 167 132 62 178 205 157 197 159 200 96 173 115 255 274 159 185 80 271 287 
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Tolmezzo (UD) 











o 
fas 
Ei 
to) 
v 
j 
EP 
32 
24 
E 5 
E _o 
* 16 È 
Î . | 
0 
Pioggia 00 102 72 138 06 6.8 02 5.2 84 0.0 0.0 0.0 6.8 30.8 130 26 1.8 02 0.2 0.0 0.8 8.6 04 14 34 0.0 04 0.2 88 00 22 
Vento max 79 6.5 94 84 92 8.1 6.9 80 64 76 89 TI 93 57 76 80 7.8 TA 82 108 85 5.1 57 96 6.8 83 119 83 5.5 70 79 
Vento medio 22 2.1 30 24 34 24 23 2.1 19 20 2.5 22 19 13 15 19 1.8 2.3 2.6 29 2.6 1.6 18 27 22 7 +) 29 19 1.7 22 24 
T massima 18.8 221 28.1 187 234 286 261 243 231 240 256 263 235 175 130 186 211 223 242 247 261 184 238 260 284 274 275 284 220 281 275 
T media 14.0 15.1 198 152 17.5 194 190 164 151 165 177 183 164 138 106 133 143 154 159 170 183 149 17.6 182 205 211 200 203 179 215 213 
T minima 840 10.1 134 128 132 136 127 125 111 104 132 115 119 114 92 79 100 96 106 124 125 121 129 145 138 149 160 145 150 146 155 
Radiazione 183 147 213 59 121 228 248 179 192 215 189 254 201 76 76 218 236 216 216 216 300 76 158 165 280 288 184 232 86 274 250 
S 
v 
5 
tu) 
lo) 
J 
[da 
ap s'a'e'a'& sa 
de n dò ò a a (v] dl 
32 
24 
E 5 
= n_ 
E S 
a 8 3 
0 
Pioggia 0.0 0.0 157 22 00 0.0 00 14 0.6 0.0 00 0.2 0.0 3.3 40 00 3.6 0.1 0.0 0.0 10 108 00 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 00 00 0.0 


Ventomax = 59 139 185 210 190 203 195 171 130 60 201 102 109 120 96 75 94 114 147 175 180 97 74 97 100 102 108 860 860 470 550. 
Vento medio 21 41 70 62 65 70 70 49 37 19 57 30 24 32 39 26 31 26 54 85 68 26 20 28 37 33 28 23 25 17 18 
"Tmassima = 195 261 279 231 246 267 271 262 232 224 247 244 236 208 179 191 211 204 253 257 263 215 214 258 266 271 261 275 265 267 260. 
T media 179 217 224 202 23 233 231 218 197 195 217 214 205 181 154 164 177 182 210 222 229 198 202 224 234 232 243 245 242 240 242 
"Tminima = 158 157 161 170 193 209 199 161 168 175 181 194 185 139 135 133 157 155 175 193 198 174 180 198 215 217 224 229 227 218 225. 
Radiazione 120 222 168 122 151 233 268 242 214 238 175 211 244 81 178 274 154 212 255 285 231 93 126 200 269 285 278 274 208 282 219 





S 

(o) 

5 

to] 

[o] 

4 

_ 

€ Ss 

È = 

Ro) ® 
Q 

Pioggia 0.2 5.1 01 110 05 0.0 00 8.5 00 14 00 02 276 112 90 03 3.6 35 0.0 00 0.0 6.3 00 102 01 0.0 0.0 0.0 5.1 00 0.0 


Venomax = 40 72 129 96 72 113 83 91 112 62 82 99 770 89 660 610 91 98 93 106 109 65 62 162 86 800 670 780 850 61730 
Ventomedio 13 31 34 27 18 22 2830. 31 17 24 22 18 21 19 17 23 16 23 38 34 21 18 27 27 20 20 21 22 15 19 

"Tmassima = 198 268 292 234 260 293 288 274 256 267 272 284 257 187 152 201 215 247 259 259 267 223 265 286 287 289 299305 281 30.1 294) 
T media 156 194 227 172 204 221 224 199 185 193 206 203 187 164 132 154 163 171 187 207 220 182 207 211 228 234 240 241 220 235 238 
Tminima = 88 121 158 148 155 145 170 141 136 143 140 144 130 146 114 93 130 117 115 142 163 165 160 177 166 174 183 179 179 158 178 
Radiazione 133 204 213 97 140 252 242 183 229 235 177 229 196 76 81 235 235 216 232 257 282 107 151 167 290 271 241 248 152 263 250 
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Vento 


Raffica massima giornaliera (m/s) 


Nei grafici sono riporta- Gradisca d'Isonzo San Vito al Tagliamento 
te per $ stazioni signifi- N N 


cative del Friuli Venezia 
Giulia le raffiche mas- 
sime giornaliere (punti 
rossi, m/s) del vento a ; 
10 m suddivise per ot- du È 
tante; nel box in grigio i 
la raffica massima per 
ottante con l’indicazione 
del giorno in cui si è ve- 
rificata. 





Trieste 


20 m/s f 





